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Sentido Feria de Madrid > Hospital Enfermera Isabel Zendal 


Parada Denominación 


407 

FERIA DE MADRID - IFEMA 
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HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL 


Sentido Feria de Madrid > Hospital Enfermera Isabel Zendal 


Parada Denominación 


4888 

HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL 

2912 
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407 
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Horarios y frecuencias del servicio 

Tipo de día 

Horario de salida de cabecera 

Primer servicio - Último servicio 

Feria de Madrid 

Hospital Enfermera 
Isabel Zendal 

Lunes a Domingo y Festivos 

7:00 - 23:00 

7:00 - 23:00 

Frecuencia 

► Cada 20 min. 


MADRID 

































